| Kazimierz Iwanicki 


inżynier architekt 


urodz. w 1911 r. we Lwowie. zginął z rąk okupanta, w służbie dla Ojczyzny 
1 września 1944 r. w Krośnie. 


Złożenie zwłok do grobowca rodzinnego na cmentarzu rakowickim w Krakowie, nastąpi w sobotę 21 czerwca 
1947 r. o godzinie 11 przed południem z kaplicy ementarnej. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach, odprawione zostanie w sobotę dnia 21 czerwca 1947 r. o godzi- 
nie 11 przed południem w kaplicy cmentarnej, o czym zawiadamiają w smutku pograzeni: 


rodzice, Zona z córeczkami i rodzina. 
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